
	[←7]

	 Les matières fertiles peuvent se transformer en matières fissiles ou fusibles.





	[←8]

	 Dans le réacteur soviétique, le graphite a pour rôle de ralentir les neutrons trop énergétiques pour propager la réaction en chaîne.





	[←9]

	 « Une augmentation générale des effets sur la santé liés aux radiations parmi la population exposée ne serait pas censée être discernable par rapport au niveau de base. »





	[←10]

	 « La survenue d’un grand nombre de cancers de la thyroïde induits par les radiations, comme ceux observés après l’accident de Tchernobyl, peut être écartée, car les doses étaient nettement plus faibles. »





	[←11]

	 et de leurs descendants





	[←12]

	 En fait, la valeur est plutôt voisine 4 millisieverts. Un vol Paris-Tokyo expose à 0,1 mSv. Un vol Paris-Nice expose à 0,003 mSv.





	[←13]

	 Calcul rapporté en corps entier





	[←14]

	 Indépendantes du niveau de référence, des valeurs repères historiques sont à la disposition des experts, notamment à 10 mSv pour la recommandation de mise à l’abri et 50 mSv pour la recommandation d’évacuation. Le Conseil d’État n’a pas souhaité soutenir l’article, confirmant ces notions conférant ainsi au niveau de référence une solidité juridique supplémentaire.





	[←15]

	 Tokamak : Dispositif expérimental conçu pour confiner un plasma à très haute température à l’aide de puissants champs magnétiques, dans le but de réaliser la fusion nucléaire contrôlée. Les tokamaks sont au centre de nombreux projets de recherche internationaux sur l’énergie de fusion, comme le projet ITER.





	[←16]

	 Laser : Généralement vu comme une source de tout rayonnement électromagnétique ; la lumière, l’infrarouge, le visible, l’ultraviolet, les rayons X…





	[←17]

	 Avec le Royaume-Uni hors Union européenne.





	[←18]

	 Cf. Bibliographie.





	[←19]

	 USA, URSS (puis Russie), Royaume-Uni, France et Chine.





	[←20]

	 Nous n’y avons jamais croisé Merlin, Lancelot ni Guenièvre, juste le clocher de Ploërmel, le Capitaine Darras qui nous traquait avec ses chiens d’attaque et l’Adjudant Bach que nous surnommions affectueusement Bacchus pour des raisons que je vous laisse deviner. Bacchus qui m’a consigné plusieurs week-ends a été le premier, le 24 mai 1984 lors de la prestigieuse cérémonie du Triomphe a salué mes galons d’officier fraichement remis devant les yeux brillants de fierté et de larmes de mes parents. J’appréciai Bacchus à qui je dois beaucoup.





	[←21]

	 Cf. Chapitre 4.





	[←22]

	 Même dans ce cas, les conflits récents, hélas, montrent qu’il n’y a pas d’étanchéité absolue.





	[←23]

	 Le sarin de la famille des organophosphorés est un neurotoxique létal pour l’homme et l’animal.





	[←24]

	 La maladie du charbon, l’Anthrax, est une infection mortelle due à une bactérie.





	[←25]

	 La Ricine est une toxine végétale létale produite par une plante.





	[←26]

	 La gravité des rejets de radioactivité est évaluée au moyen d’une échelle bâtie sur le modèle de l’échelle de Richter utilisée pour les tremblements de terre. Cette échelle appelée INES (International Nuclear Event Scale ou « Échelle Internationale des Événements Nucléaires ») comporte 7 niveaux. L’accident de Tchernobyl, survenu en 1986 avant son institution, est classé au niveau 7, alors que celui de Three Mile Island, plus ancien, est classé au niveau 5.





	[←27]

	 Au-delà de la mission, nous avons profité de la région autour de Cape Town qui abrite une grande diversité d'espèces. Nous avons croisé, presque tous les jours, des puissants babouins même en zone urbanisée. Sur le port, juste devant l’hôtel, on apercevait des otaries, énormes, se prélassant sur les quais en ajoutant une touche vivante au paysage portuaire. Les espaces ouverts accueillent des autruches et le littoral des colonies de manchots du Cap. Dépaysement assuré !





	[←28]

	 Il s’agit de la situation 2 du plan.





	[←29]

	 Rapport sur la gestion des crises relatives à la sûreté nucléaire.





	[←30]

	 MARN, Mission nationale d’Appui à la gestion des Risques Nucléaires au sein du ministère de l’Intérieur.





	[←31]

	 Groupe animé avec mon camarade Rémi, complice de la MARN. Les travaux qui conduiront à la réécriture de la doctrine de protection des populations en cas d’accident nucléaire ont ainsi été conduits sur plusieurs années.





	[←32]

	 OIL : Operation Intervention Level.





	[←33]

	 Le parallèle utilisé ici, pédagogiquement, présente cependant quelques limites théoriques. Les experts auraient préféré évoquer le soleil, la peau et le risque des UV (rayons ultra violets).





	[←34]

	 À l’occasion de l’accident de Fukushima, une partie de la population japonaise s’est dotée de capteurs de radioactivité pour évaluer elle-même son niveau d’exposition et échanger à propos de ces mesures par le biais de sites internet.
Partant de l’hypothèse qu’en cas d’accident nucléaire en France le même phénomène se produirait sans doute, le projet Open Radiation a été imaginé. 1 million de mesures sont aujourd’hui disponibles et 350 utilisateurs sont engagés.





	[←35]

	 Analyse portée par l’Université bordelaise sous l’impulsion de Jean Dos Santos.





	[←36]

	 Son site internet est : https://www.asnr.fr/





	[←37]

	 Bien sûr, faire apparaître des repères relevant du risque chimique sur cette synthèse très radiologique est très discutable scientifiquement et techniquement. Le schéma permet juste de comprendre que nos règlements nous protègent beaucoup plus des accidents radiologiques que des accidents chimiques.





	[←38]

	 https://www.securite-civile.interieur.gouv.fr/reagir/comment-se-preparer-face-aux-risques/plan-individuel-de-mise





	[←39]

	 Lui aussi m’a fait l’honneur de relire le manuscrit de ce livre et familiarisé avec la relecture de scenarios hollywoodiens, ces conseils ont aussi été précieux.





	[←40]

	 Leur renouvellement fait l’objet d’une nouvelle campagne.





	[←41]

	 On parle d’irradiation pour une exposition externe aux rayonnements ionisants, c’est-à-dire lorsqu’une personne se trouve exposée de l’extérieur par les rayonnements ionisants émis par une source radioactive situé dans son voisinage.





	[←42]

	 On parle de contamination pour une exposition interne aux particules radioactives, c’est-à-dire quand des éléments radioactifs ont pénétré à l’intérieur de l’organisme.
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